ADAM 


BOGUSZ 


b. dyrektor Zakladow Ogrodniczych w Chruscinie 


ur. dnia 16. XII 1880 r. w Tłomaczu, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu w dniu 13. XII 1953 r. we Wrocławiu. 


Pogrzeb odbył się w Chruścinie Nyskiej w dniu 16. XII 1953 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w kościele OO. Kapucynów w Krakowie w dniu 23. XII 
1953 r. o godzinie 8 rano, o czym zawiadamiają w ciężkim smutku pogrążeni: 


Żona, córka i rodzina. 
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